OnAir 2000 Digital Mixing Console 



Correlator 30 LED, 2-CH 1.913.109.81 (0) / 4-CH 



1.913.100.81 (0) 



HP 13 




HP 13 
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Correlator 30 LED, 2-CH 1.913.109.81 ( 0) 



idx. 


Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Vai. 


0 


MP9 


1.913.109.04 1 pee 




0 


MP 11 


1.913.010.41 1 pee 




0 


MP 12 


1.913.010.40 1 pee 




0 


MP 13 


21.99.0175 2 pcs 


M3*6 


0 


MP 14 


1.913.136.03 1 pee 




0 


MP 15 


1.913.212.93 1 pee 




0 


MP 16 


1.913.109.93 1 pee 




0 


MP 17 


1.913.212.00 1 pee 




0 


MP 18 


24.16.3023 2 pcs 


2.3 


0 


MP 19 


1.010.022.21 2 pcs 


M3*8 


0 


MP 20 


21.01.2353 3 pcs 


M3*5 


0 


MP21 


1.913.095.00 1 pee 





Description idx. Pos. 



STUDER-NR.-ETIKETTE 10 * 20 
FRONTSCHILD IE 30LED CORR.2CH 
TRAEGER IE SOLED CORRELATOR 
S-Schraube IS A2 sw oxydiert 
FENSTER BUS SELECTOR +VU 
LL KORRELATOR 2CH 
LL CORRELATOR 30 LED 
CORRELATOR BOARD ,A 

Wellensicherung 
L-Schraube IS sw spezial 
S - Schraube Zn bl chr 
CORRELATOR SOLED 2CH ,A 



Part No. Qty. TypeA/ai. Description 



End of List 



Comments: 



Correlator 30 LED, 4-CH 1.913.100.81 ( 0) 



idx. 


Pos. 


Part No. Qty. 


Type/Vai. 


Description 


0 


MP9 


1.913.100.04 1 pee 




STUDER-NR.-ETIKETTE 10 * 20 


0 


MP 10 


1.010.031.22 1 pee 


1/4*40 NS 


Abdeck-Mutter Ms Ni 


0 


MP 11 


1.913.010.42 1 pee 




FRONTSCHILD IE SOLED CORR.4CH 


0 


MP 12 


1.913.010.40 1 pee 




TRAEGER IE SOLED CORRELATOR 


0 


MP 13 


21.99.0175 2 pcs 


M3*6 


S-Schraube IS A2 sw oxydiert 


0 


MP 14 


1.913.136.03 1 pee 




FENSTER BUS SELECTOR +VU 


0 


MP 15 


1.913.211.93 1 pee 




LL KORRELATOR 4CH 


0 


MP 16 


1.913.109.93 1 pee 




LL CORRELATOR 30 LED 


0 


MP 17 


1.913.212.00 1 pee 




CORRELATOR BOARD ,A 


0 


MP 18 


24.16.3023 2 pcs 


2.3 


Wellensicherung 


0 


MP 19 


1.010.022.21 2 pcs 


M3*8 


L-Schraube IS sw spezial 


0 


MP 20 


21.01.2353 3 pcs 


M3*5 


S - Schraube Zn bl chr 


0 


MP21 


1.913.095.00 1 pee 




CORRELATOR SOLED 2CH ,A 


0 


S 1 


55.01.0115 1 pee 


4*on-none-on 


Kippschalter Ag 
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End of List 



Comments: 



STUDER 



On-Air 2000 Digital Mixing Console 



Correlator 4CH 30 LED 
Correlator 2CH 30 LED 



1.913.100 

1.913.109 




SECTION I 



OnAir 2000 Digital Mixing Console 



Correlator PCB 1.913.212.00 (4) 





Date printed: 12.09.06 



Section 1 




OnAir 2000 Digital Mixing Console 



Correlator 30 LED PCB 1.913.095.00 ( 0) 
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4x MP4 
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STUDER i| 
REGENSDORF II 



05.12,2001 
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CORRELATOR 30 LED. ESE 



Z jj 1.913.095. 
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